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NUEVOS LABORATORIOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARASITOLOGICOS Y 
DE VECTORES (CEPAVE) 


El día 4 de noviembre de 1982 se inauguraron las nuevas instalaciones que la Uni- 
versidad Nacional de La Plata construyó para el CEPAVE, instituto que funciona desde 
1979 por un convenio entre dicha Institución y el Consejo de Investigaciones Científicas 
y Técnicas. 

De esta manera incorporan nuevas comodidades que han de permitir llevar.a cabo 
con mayor amplitud los proyectos de investigación sobre temas de Taxonomía, Bioceco- 
logía y Fisiología de insectos de interés sanitario, así como de entomopatógenos en ge- 
neral. Los trabajos están orientados al conocimiento de las especies nocivas y parásitas 
que afectan al hombre y sus recursos naturales renovables, flora y fauna; el estudio de 
sus patógenos y simbiontes, sobre el complejo hormonal que regula el crecimiento y re- 
producción de insectos. Los planes que se desarrollan, especialmente en lo referente a 
entonopatógenos, y estudios hormonales sobre muda y desarrollo gonadal, son líneas 
novedosas en Sudamérica. 

Con sus nuevas instalaciones, los 15 investigadores que posee el centro podrán de- 
dicarse con mayor comodidad al desarrollo de sus investigaciones y en la formación de 
recursos humanos, ya que 12 becarios están ligados a sus proyectos. 

Es de esperar que los conocimientos que aquí se logren contribuyan al progreso de 
diversos campos de la Entomología que mercían su atención en la República Argentina. 

Las instalaciones del CEPAVE se encuentran ubicadas en la calle 2-584 de La Pla- 
ta. siendo su director y subdirector los Dres. S. Coscarón y R. Ronderos respectivamen- 
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